WikipediA 


Wikang Wyandot 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang Wyandot ay isang wikang sinasalita sa Canada. 



Wyandot 


Wa n dat 

Sinasalitang Canada, United States 

katutubo sa 


Rehiyon 

northeastern Oklahoma, Quebec; 
reeently near Sandwieh, Ontario, 
and Wyandotte, Oklahoma 

Naglaho 

There was an elderly speaker in 
1972.H1 

Pamilyang 

wika 

lroquoian 

■ Northern 


■ Lake lroquoian 


- Five Nations 


■ Huronian 


■ Wyandot 

Sistema ng 
pagsulat 

moditied Latin 

Mga kodigong pangwika 

ISO 639-3 

wya 

PAALALA: Maaaring naglalaman ang pahinang ito 
ng mga simbolong pamponetikong IPA sa Unieode. 
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Ang 


lathalaing 


ito na tungkol sa 


Wika at Canada ay isang usbong. Makatutulong ka sa 


Wikipedia sa pagpapalawig (https://tl.wikipedia.Org/w/index.php ?title=Wikang_Wyandot&action=edit) nito. 
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